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Igala 


Igala er et niger-kongo-sprak som snakkes av rundt 
800 000 mennesker i Nigeria. 

Referanser 


1. A Ethnologues tall fra 1989 (http://www.ethnolo 

gue.com/show_language.asp?code=igl) 
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